Hasta Yataklarında Kalitenin Önemi 


Satın alınacak olan hasta yatağı adından da belli olduğu gibi sağlık sorunu olan hastaların 
kullanması gereken bir sağlık materyalidir. Hasta yatağı kısa süreli hastalıklarda 
kullanılabileceği gibi, yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda olan yatalak çocuk 
veya yaşlı hastalar içinde kullanılabilmektedir. 

Hasta Yatağının Kalitesi Neden Önemli? 

Kaliteli bir hasta yatağı hastayı korur. Bu yüzden hasta yatağı almadan önce muhakkak 
kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır. Genel olarak hasta yataklarının ne kadar rahat olduğu 
herkes tarafından fark edilmiş bir gerçektir. Bir hasta yatağı hastanın tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak yapıda üretilmiş olmalıdır. Hasta yatakları ne kadar konfor sunarsa tercih edilme 
olasılıkları o kadar artar. Çünkü rahat bir hasta yatağı iyileşme sürecine büyük katkı sağlar. 

Bir Hasta Yatağında Olması Gereken Özellikler Neler? 

Yatan hastaların en çok karşılaştığı sorun, devamlı hareketsizlikten kaynaklanan vücutta 
oluşabilen yaralardır. Bu yaraların oluşmasının önlenmesi havalı yatak kullanımı ile 
mümkündür. Hasta yatağının çabuk yıpranmayan ve rahat kullanıma elverişli olmasına özen 
gösterilmelidir. Hastalar için hijyende önemli bir unsurdur. Çünkü genelde hastaların zaten 
bağışıklık sistemi zayıf olduğundan yatakta oluşan bakterilerden mikrop kapabilme olasılıkları 
yüksektir. Bu yüzden tercih edilecek hasta yatağı anti bakteriyel ve kolay temizlenebilir bir 
yapıya sahip olmalıdır. Hasta yataklarında diğer önemli unsur ölçüdür. Hastanın vücut 
ölçüsüne uygun bir hasta yatağı hastayı daima rahat ettirir. Ayrıca hasta yatakları kolay 
hareket ettirilebilen ve ihtiyaca göre ayarlanabilecek şekilde üretilir. Hastanın tedavi 
sürecinde rahat edebilmesi için bahsettiğimiz tüm bu unsurların önemi büyüktür. 

Hasta Yatakları Nereden Temin Edilebilir? 

Bu yatakların satışını yapan bir çok farklı medikal firma mevcuttur. Tabi bununla birlikte 
yatak çeşitliliği de oldukça fazladır. Hasta yatağı seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli 
ölçüt dayanıklılığı, sağlamlığı ve muhakkak hangi tür malzemeden üretildiği olmalıdır. 

Hürriyet Medikal hasta ve hasta yakınları için gerekli ölçütleri fazlasıyla dikkate alan, 
ihtiyaçları en üst düzeyde ve kalitede karşılayan ürünler sunan bir firmadır. Bu yüzden çeşitli 
hasta yatakları için tercih edebilecekleriniz arasında birinci sırada yer almalıdır. 





